Ich habe die Version mit dem 4 KHz-Collins-Filter,und habe einen kleinen "Trick" 
herausgefunden, 

um die NF-Wiedergabe in Rundfunk-AM besser hin zu bekommen! 

Schalten Sie doch mal bei einer 4 KHz Collins-Version auf die Deutsche Welle (6.075 

MHZ) und schalten dann AFC ein! 

Die Frequenz verschiebt sich um ca. 1,5 KHz,und die NF-Wiedergabe wird deutlich besser!! 


(Dank an Dieter) 


